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Multl-Volume  Set  or 
Séries  Référence  Fiche 


The  work  cited  in  the  author/title  information  area 
of  this  microfiche  is  a  multi-voiume  set  or  séries 
consisting  of  separately  oublished  volumes.  The 
Institute  provides  this  microfiche  as  a  référence  to  the 
complète  work.  For  the  individual  volumes  of  this 
set  or  séries  please  refer  to  C.I.H.M.  microfiche 
numbers: 

48928  to  48932 


Fiche  de  référence  pour  le  collections 
ou  les  ouvrages  en  plusieurs  volumes 


L'ouvrage  mentionné  à  la  rubrique  auteur/titre  de 
la  microfiche  comprend  plusieurs  volumes  publiés 
séparément.  L'Institut  fournit  cette  microfiche  à 
titre  de  référence  pour  l'ouvrage  au  complet.  Pour 
obtenir  des  volumes  particuliers  de  cet  ouvrage  ou  de 
cette  collection,  veuillez  employer  les  numéros  des 
microfiches  de  l'I.C.M.H.: 

48928  à  48932 


